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本标 准代替 GB 16331-1996 《食品 包装用 聚酰胺 6 树脂 卫生标 准》。 
本 标准与 GB 16331—1996 相比主 要修改 如下： 

—— 将标 准名称 修改为 《食品 安全国 家标准 聚 酰胺树 脂》； 

^ ^：标 准修改 了食品 容器、 包装 材料用 聚酰胺 树脂的 范围， 增加了 聚酰胺 66、 6/66 等树 脂以及 
术语等 内容； 

—— 增 加了其 他需要 注意的 事项。 
本标 准所代 替的历 次版本 发布情 况为： 
—— GB 16331—1996。 
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食品 安全国 家标准 
聚酖 胺树脂 

1 范围 

本 标准适 用于制 作食品 容器、 包 装材料 及食品 工业用 设备、 器具的 聚酰胺 6、 聚酰胺 66、 聚酰胺 6/66 
树脂。 

2 规 范性引 用文件 

本标准 中引用 的文件 对于本 标准的 应用是 必不可 少的。 凡是 注日期 的引用 文件， 仅所 注日期 的版本 
适 用于本 标准。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 （包 括所 有的修 改单） 适 用于本 标准。 

3 术语 和定义 

3.1 聚酰胺 6 树脂 Polyamide 6 ， PA6 

由 己内酰 胺聚合 而成。 
3. 2 聚酰胺 66 树脂 Po I yam ide 66 , PA66 

由 己 二胺和 己二 酸縮聚 合而成 。 

3. 3 聚酰胺 6/66 树脂 Po I yam i de6/66 ， PA6/66 

由 聚酰胺 66 盐和 £- 己内酰 胺聚合 和縮合 而成。 
4 技 术要求 

4. 1 原 料要求 

加工 用原料 在预计 使用条 件下, 不 应释放 对健康 有害的 物质。 
4.2 感 官要求 

无 色透明 颗粒， 无 异嗅、 异物。 
4.3 理 化指标 

理化指 标应符 合下表 1 的 要求。 



表 1 理 化指标 



聚酰 胺树脂 


8- 己内 酰胺 
mg/kg 


提取物 （％) 《 


检 验方法 


水 


95% (分 数体 
积） 乙醇 


乙 酸乙酯 


聚酰胺 66 树脂 《 




1.5 


1.5 


0.2 


8- 己 内酰胺 
测 定 照 

GB/T 
5009.125 ； 


聚酰胺 6/66 树脂 《 


7.00xl0 3 


2.0 


2.0 


1.5 


聚酰胺 6 树脂 《 


4.00xl0 3 


1.0 


2.0 


1.0 
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聚酰 胺树脂 


S- 己 内酰胺 
mg/kg 


提取物 （％) 《 


检 验方法 

提取 物测定 
照附录 A 


水 


95% (分 数体 
积） 乙醇 


乙 酸乙酯 


聚酰胺 6 树脂 （膜） 《 


4.00xl0 3 


1.5 


2.0 


1.0 



注： 用于 加工接 触食品 的膜， 其平 均厚度 不超过 25pm。 提取物 的浸泡 条件为 回流， 8h。 
4.4 添加剂 

4.4.1 食品 容器、 包 装材料 用添加 剂的质 量应符 合相应 的标准 及有关 规定。 

4. 4. 2 食品 容器、 包装 材料用 添加剂 的使用 应符合 GB 9685 的 规定。 

5. 其他 

5.1 产 品销售 包装上 应标识 "食品 接触材 料用" 字样。 
5. 2 产品 上应标 识产品 的化学 名称。 
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附录 A 
(规 范性 附录） 
聚 酰胺树 脂中提 取物检 验方法 

A. 1 范围 

本附 录适用 于本标 准所述 聚酰胺 6、 聚酰胺 66、 聚酰胺 6/66 树脂中 提取物 的测定 
A. 2 试剂 

除 非另有 规定， 本方 法所用 试剂均 使用为 分析纯 或以上 规格， 水为 GB/T 6682 规 定的二 级水。 
A. 3 检 验方法 

A.3. 1 浸 泡条件 

称取约 10g 试样， 精确至 0.01g， 加溶剂 100ml， 回流， 8h。 
A. 3. 2 测定 

取回 流后的 溶液， 趁热用 快速定 性滤纸 过滤， 然后， 分别用 50ml 相应溶 剂洗涤 两次， 合并 滤液和 
洗液。 采用减 压蒸发 （50〜180mmHg) 的 方法， 将 液体浓 縮至约 25ml， 必 要时可 加热至 60°C。 转移浓 
縮液 至蒸发 皿中， 水浴 蒸干， 105°C 干燥 2h， 在 干燥器 中冷却 0.5h 后称 量。 再于 105°C 干燥 lh， 取出， 
在 干燥器 中冷却 0.5h， 称至 恒重。 同时进 行空白 试验。 
A. 3. 3 结 果计算 

样品中 提取物 的量计 算如式 （A.1) 。 

X= (m r m 2 ) /m 3 xl00% (A.l) 

式中： 

X— 试样中 提取物 的量， 单位 为克每 100 克； 
ml— 试样提 取物的 质量， 单 位为克 （g); 
m2— 空白提 取物的 质量， 单 位为克 （g); 
m3— 试样 质量， 单 位为克 （g)。 



